Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 


Drucksache 13/572 


15 . 02 . 95 


Wahlvorschlag 

der Abgeordneten Dr. Gregor Gysi, Manfred Müller (Berlin) 
und der weiteren Abgeordneten der PDS 


Wahl der vom Deutschen Bundestag zu bestimmenden Mitglieder 
des Kontrollausschusses beim Bundesausgleichsamt 
gemäß § 313 Abs. 1 und 2 des Lastenausgleichsgesetzes 


Rolf Kutzmutz 


Bonn, den 15. Februar 1995 


Manfred Müller (Berlin) 

Dr. Gregor Gysi für die weiteren Abgeordneten der PDS 



Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53113 Bonn 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon: 02 28/3 82 08 40, Telefax: 02 28/3 82 08 44 

ISSN 0722-8333 



